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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C206IR-100-1, REV. J 


0 
*C206IR-100-1, REV. J 
C206IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C206IR-101-1 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C206IR-201-1 
EQUIP. CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C206IR-251-2 
EQUIP. INST'N (OPT: C206IR-251-1) 
1 
EA 


4 
C206IR-301-1 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-420-3 
ADAPTER (ALT: IR-400-1) 
1 
EA 


6 
C210IR-5000-3 
PLACARD 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C206IR-100-2, REV. J 


0 
*C206IR-100-2, REV. J 
C206IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C206IR-101-3 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C206IR-201-2 
EQUIP. CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C206IR-251-2 
EQUIP. INST'N (OPT: C206IR-251-1) 
1 
EA 


4 
C206IR-301-1 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-420-3 
ADAPTER (ALT: IR-400-1) 
1 
EA 


6 
C210IR-5000-3 
PLACARD 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C206IR-100-3, REV. J 


0 
*C206IR-100-3, REV. J 
C206IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C206IR-101-2 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C206IR-201-1 
EQUIP. CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C206IR-251-2 
EQUIP. INST'NEQUIP. INST'N (OPT: C206IR-251-1) 
1 
EA 


4 
C206IR-301-2 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-420-3 
ADAPTER (ALT: IR-400-1) 
1 
EA 


6 
C210IR-5000-3 
PLACARD 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C206IR-100-4, REV. J 


0 
*C206IR-100-4, REV. J 
C206IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C206IR-101-3 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C206IR-201-2 
EQUIP. CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C206IR-251-2 
EQUIP. INST'N (OPT: C206IR-251-1) 
1 
EA 


4 
C206IR-301-2 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-420-3 
ADAPTER (ALT: IR-400-1) 
1 
EA 


6 
C210IR-5000-3 
PLACARD 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C206IR-100-5, REV. J 


0 
*C206IR-100-5, REV. J 
C206IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C206IR-101-2 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C206IR-201-1 
EQUIP. CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C206IR-251-2 
EQUIP. INST'N (OPT: C206IR-251-1) 
1 
EA 


4 
C206IR-301-3 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-420-3 
ADAPTER (ALT: IR-400-1) 
1 
EA 


6 
C210IR-5000-3 
PLACARD 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C206IR-100-6, REV. J 


0 
*C206IR-100-6, REV. J 
C206IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C206IR-101-3 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C206IR-201-2 
EQUIP. CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C206IR-251-2 
EQUIP. INST'N (OPT: C206IR-251-1) 
1 
EA 


4 
C206IR-301-3 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-420-3 
ADAPTER (ALT: IR-400-1) 
1 
EA 


6 
C210IR-5000-3 
PLACARD 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C206IR-100-7, REV. J 


0 
*C206IR-100-7, REV. J 
C206IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C206IR-101-2 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C206IR-201-1 
EQUIP. CABINET INST'N 
1 
EA 


4 
C206IR-301-4 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-400-2 
ADAPTER 
1 
EA 


6 
C210IR-5000-3 
PLACARD 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C206IR-100-8, REV. J 


0 
*C206IR-100-8, REV. J 
C206IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C206IR-101-3 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C206IR-201-2 
EQUIP. CABINET INST'N 
1 
EA 


4 
C206IR-301-4 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-400-2 
ADAPTER 
1 
EA 


6 
C210IR-5000-3 
PLACARD 
1 
EA 


Page 1 of 1 


RELEASE DATE 2023.05.01 - REF ECR 519 


ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C206IR-100-9, Rev J 


0 
*C206IR-100-9, Rev J 
C206IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C206IR-101-4 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C206IR-201-1 
EQUIP. CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C206IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


5 
IR-400-3 
ADAPTER 
1 
EA 


6 
C210IR-5000-3 
PLACARD 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C206IR-100-10, Rev J 


0 
*C206IR-100-10, Rev J 
C206IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C206IR-101-4 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C206IR-201-2 
EQUIP. CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C206IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


5 
IR-400-3 
ADAPTER 
1 
EA 


6 
C210IR-5000-3 
PLACARD 
1 
EA 
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